補足説明 
パーソナルコンピューター 
品き CF-U1 シリーズ 

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただ去、まことにありびとラござ 
いました。 

じ(下に、『取扱説明書』の記載と一部異なる個所について説明します。 

ご使用になる前に必ずお読みください。 



まお方式 5.6 型 TFT カラー液晶 (WSVGA) (1024 X 600ドット） 

65536色/約1677万色 （800 X 600ドット/ 1024 X 600 
ドット/1024 X 768ドット※） 


《画面は、1024 X 600ドットの領域に縮ルされてまおされます。 


1677万色の場合のみ表お可能 


モデルによって、工場出荷時の設定では1024 X 768ドットの解像度が選択できない 
場合があります。このような場合、1024 X 768ドットの解像度は L ソ下の手順で設定 
してください。 


1[スタート]-[コント□-ルパネル]-[デスクトップの表示とテーマ]-[画面]-[設 
定]- [ 詳細設定]- [ モニタ]をク IJ ックする。 

2「モニタの設定」の[このモニタではまおでさないモードを隠す]のチェックマー 
クをがし、 [OK] をク U ックする。 

3 r 画面の解像度」のパーを左ちにスライドさせて [1024x768 ピクセル]を選択し、 
[OK] をク U ックする。 

• r 画面の解像度」のちに表示されている「画面の色」は、必ず[最高 （32 ビット）] 
で使用してください。 
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